As vacinas são armazenadas em ultracongelador que atinge até -80°C de temperatura

O fabricante orienta que elas fiquem armazenadas a -65°C e -80°C

A remessa que chegou ao DF foi produzida na Bélgica

Equipes oram capacitadas para manusear e preparar o imunobiológico antes da aplicação

Os frascos congelados contém um pó liofilizado congelado que precisa ser diluído em uma solução líquida

Esse processo será feito diretamente nos pontos de vacinação que irão receber essas vacinas.

As seringas que serão utilizadas também são específicas, com capacidade para 1 ml e bem mais fina que a habitual.

Enquanto uma dose das vacinas CoronaVac e AstraZeneca possui 0,5 ml, as da Pfizer/BionTech têm 0,3 ml

As vacinas Pfizer/BioNTech serão enviadas aos pontos de vacinação no próximo dia.